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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


( 2 ) 


2 ,500 


- 3 


5 , 000 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി .എൻ./ 06/ 2016 -17. 

2016 ജൂ ലൈ 23. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 25 - 8- 2016 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3 . 30 - ന് ഹാജരൂള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


4, 200 


2 79 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി . എസ് . 

കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
അനയംകുന്ന്ഗവണ്മെന്റ്എൽ. പി . സ്കൂളിലെ 
കി ച്ച ൺ ബ്ലാ ക്കി ഒ ന്റെ നി ർ മ്മാ ണ o - 
വൈദ്യുതീകരണം - 40,000 
80 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി . എസ് . - 
പു തി യാ പ്പ ഗ വ ണ ന്റ് ഫിഷ റീ സ് 
ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,00 ,000 
81/2016 -17 - തിരുവമ്പാടി സബ് ട്രഷറിഓഫീസിലെ 
-- വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ സ്റ്റാന്റേർഡൈസേഷൻ - 

1, 65 , 000 
5 82/ 2016 - 17 - കൊയിലാണ്ടി ജെ .എഫ്. സി . എം . 

കോടതിയിലെ അധികവൈദ്യുതീകരണം 

- 50 , 000 
6 83 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ഐ . എം . സി .എച്ച്. 
കാമ്പസിൽ വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 

- 1,65 , 000 
84/2016 - 17 വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2015- 16 
കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്.- ൽ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ 
തിയേറ്ററിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിന്റെ 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കളും മെച്ചപ്പെടു ത്തലും 
70 , 000 


1, 300 


4 , 200 


( 1 ) 


1 78 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . എ . ഡി . എസ് . - 

കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലം - കിഴക്കോത്ത് 
വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,00 ,000 


5 , 000 


1, 800 


4 : 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


( 2 ) 


( 3 ) 


8 85/ 2016 -17 - അഴിയൂർ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിനോ 

ടനുബന്ധിച്ചുള്ള മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽസ്കൂൾ 
ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
65 , 000 

- 1, 700 
9 86 /2016 - 17 - മലാപ്പറമ്പ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് 
- ഹോസ്റ്റലിലെ മീറ്റർ ബോർഡ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 

27 ,000 


700 


10 87 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി . എസ് . 

കൊടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെണ്ണക്കാട് 
ജി . യു . പി.സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം- 2, 00,000 

5 ,000 
88 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി . എസ് . - 
കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി 

ഹ ാ ൾ ക ി ട ത്തി ന്റെ നി ർ മ്മാ ണ - 
- വൈദ്യുതീകരണം - 1,50,000 

3 ,800 
12 89 /2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എഫ് . 

കിണാശ്ശേരി ജി . വി . എച്ച്. എസ്. എസ്. 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
1,73,642 

- 4 , 400 
- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 5 - നും 
9- നും - 300 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 500. 

നികുതി ക്രമനമ്പർ 5 - നും 9- നും - 15, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd . gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസ 
ത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ആയത് കരാ റു കാർ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി 
ക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800 - 96 ( 02 ) 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 004 0 - 00 - 111 - 99 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ടഷ റി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് 
നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
പാഥ മിക കരാർ - 2 00 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


- 25 . 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റന്റ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ- 0495 - 2371857. 

എഞ്ചിനീയർ. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15 ദിവസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി.എൻ. /3 / 2016 - 17. 

2016 ജൂ ലൈ 22. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 18 - 8 - 2016 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


- 


-- 


കമ 


- ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം 

പ്രമാണത്തിന്റെ 
- വില നികുതി ആ കെ കാലാവധി 


പ്രവൃത്തി 
- പൂർത്തീകരണ കരാറുകാരുടെ 

യോഗ്യത 


( 2 ) 


- (3) 


(4) 


(5) 


(6) 


| ( 7 ) 


( 8 ) 


1, 300 


300 


15 


315 


15 
ദിവസം 


1 38 / 2016 - 17 -മുണ്ടയാട് റീജിയണൽ പോൾടി 

ഫാ മിൽ സബ് മ ഴ് സി ബിൾ പമ്പ് സെറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 50 ,000 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


| 2, 600 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


2 39/ 2016 - 17 - - കെ . എം . എം . വനിതാ കോളേജ്, 
കണ്ണൂ രിലെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 
വൈദ്യുത സംവി ധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
അ നു ബ ന്ധ വൈദ്യുത പ വ ത്തി ക ളും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1, 00 ,750 


418 


16th AUG. 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


4,600 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


3 40 / 2016 - 17 - കെ . എം . എം . വനിതാ കോളേജ്, 
കണ്ണൂരിലെ വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ 

തെ രു വ് വിളക്ക് സ്ഥാപി ക്ക ലും അ നു ബന്ധ 
പവ്യ ത്തി കളും ( ഡെപ്പോ സിറ്റ് പവ്യ ത്തി ) 
1,82 ,000 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


| 3 ,700 


500 


25 


525 


- 4 41/ 2 016 - 17 -- കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . വ നിതാ 

കോളേജിലെ പഴയ ബ്ലോക്കിന് സമീപത്തായി 
തെ രു വ് വിളക്ക് സ്ഥാപി ക്ക ലും അ നു ബന്ധ 
പ വ്യ ത്തി കളും ( ഡിപ്പോ സിറ്റ് പവ്യ ത്തി ) 
1,45,000 


1,200 


300 


15 


315 


ദിവസം 


5 42 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ കോടതി സമുച്ച യ ത്തിൽ 

സാക്ഷി കൂടിനുമുകളിലായി ഫാൻ സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ വൈദ്യുതി പ്രവൃത്തികളും - 47, 000 
6 43 / 2016 - 17 - തളിപ്പറമ്പ കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം 

ഓ ഫീസിൽ ക ം പ ട്ട ർ പ്ലഗ് സ്ഥാ പി ക്ക ലും 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും - 50,000 


1,300 


300 


15 


315 


1,300 


300 


15 


315 


, 


7 44 | 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഗവ. എ . ടി . എ . യിലെ 
272 -ാം നമ്പർ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേ ഴ്സിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 50 ,000 


900 


300 


15 


315 


8 45 / 2016 - 17 - പെരിങ്ങോം സബ്രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് 

കെട്ടിട ത്തിന്റെ അടി യ ന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പ്പണികൾ - 35 , 000 


9 


4 


300 


15 


315 


300 


15 


315 


4 6 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 1,200 
കോംപ്ലക്സിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം - 46,500 
10 47 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ 1,300 

പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലെ കേടായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 
ബോർഡ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്ക ലും വൈദ്യുതപാനൽ 

മെച്ചപ്പെടുത്തലും - 50, 000 
11 48 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ 1,200 
താഴത്തെ നില യിലെ വൈദ്യുത സബ്ചാനൽ 
വി . ഡി . ബി . എ ന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാ പി ക്ക ൽ 
- 45 , 000 


300 


300 


15 


15 


315 


315 


, 


1,300 


300 


15 


315 


, 


12 49/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ 

വിവിധ കോടതികളിലെ വൈദ്യുത സംവിധാനത്തിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും - 
- 50 , 000 


3 , 100 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


13 50 /2016 - 17 - പയ്യന്നൂർ സബ്കോടതി കെട്ടിടത്തിലെ 

ജെ . എ ഫ് . സി . എം . കോർട്ട് ഹാളി ന്റെയും 
പുതിയ ഓഫീസിന്റെയും അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 

1,23,000 


600 


300 


15 


315 


14 51 / 2016 -17 - - കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ബംഗ്ലാവിൽ 

പു തു താ യി നിർമ്മിച്ച പാ ർ ചില അ ധിക 
വൈദ്യുതീകരണം - 21, 000 


ദിവസം 


2,700 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


15 52/ 2016 - 17- - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് - 
- ത ളി പ്പ റമ്പ നിയോ ജ ക മ ണ്ഡലം - പ രി യാ രം 
പഞ്ചായത്തിലെ ഗവ . ഹൈസ്കൂൾ, കുറ്റിയേരിക്ക് 
വേണ്ടി പുതു താ യി നിർമ്മിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം- 1,08,000 


419 


96 
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( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


3,800 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


16 53/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് - 
കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം- ഗവ. ടൗൺ ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കണ്ണൂരിനുവേണ്ടി പുതുതായി 
നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 


പൊതുമരാമത്ത് 
- വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


- 1, 50 ,000 


3,800 


500 


25 


525 


, 


17 54/ 2016 - 17 -- എം.എൽ. എ .- മാരുടെ വികസന ഫണ്ട്- 
കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം - കണ്ണൂർ ഗവ. ഹയർ 

സ ത ന റി സ് കൂ ളി നു വേ ണ്ടി നിർമ്മിച്ച 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 1,50,000 


1, 300 


300 


16 


315 


ദിവസം 


18 55 / 2016 - 17 - ക ണ്ണു ർ ഗവ . ഐ . ടി . ഐ - യിലെ 
264 -ാം നമ്പർ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 50,000 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd . gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80 - 800- 96 ( 02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി - 670 101. 
ഫോൺ- 0490 - 2321250. 


- സി. ജെ . മാത്തച്ചൻ, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


420 


